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Actualité 


Charançon de la tige 

Alors que la reprise de végétation du colza est maintenant bien engagée dans certaines 
parcelles, les captures de charançon de la tige du colza restent encore faibles à ce jour, et sont 
même en recul par rapport à la semaine précédente : 

- moins de 1 -'A des sites avec des captures (voir carte), contre 60%, 

- 0.8 charançon par cuvette en moyenne, contre 2,7 la semaine dernière. 

L’amélioration prévue après Lactuelle perturbation, avec des températures maximales jusqu’à 
14®. devrait permettre une activité plus soutenue. 

Absence de méligèthes. 
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Protéagineux 

Germination en cours. Surveillez les thrips dès 50®/o de levée. 

Piétjn verse 

Comme indiqué dans un précédent message, l'hiver froid n’a pas été favorable au développe- 
ment du piétin verse. En février, seules les stations de Roissy (95) et Chevry Cossigny (77) ont 
enregistré une contamination théorique supplémentaire. Ces derniers jours (le 4 ou le 8 selon 
les sites), la première contamination secondaire a eu lieu. 







Indice de risque piétin au 9 mars selon modèle TOP 

C(imparaiy)n entre aimées sur une quin/ainc de postes météo 



Globalement le risque pour cette campagne, lié aux conditions climatiques depuis la levée et à l’état d’avancement des contaminations, reste 
à un niveau très modéré (voir graphique). 

1 héoriquement. peu de piélin verse est actuellement visible. Nous réaliserons très prochainement les premières observations en situation 
à risque (blé sur blé). 



